Dnia ll Stycznia 1871 roku o godzinie 9-téj w wieczór, umarł w Przemyślu 


przeżywszy lat 55 


JÓZEF CELIŃSKI 


Inżynier Kolei Przemysko-Lupkowskićj. 


Na nabożeństwo żałobne, mające się odbyć dnia 30 Stycznia w kościele parafialnym św. Anny o godzinie 9téj zrana, 
mieszkająca tu żona i dzieci zapraszają znajomych, również Profesorów i młodych uniwersyteckich Kolegów zmarłego. 
o których posiwiały w pracy, lecz silny duchem i ufny w Bogu słuchacz Akademii Krakowskićj, nieraz z ojcowską ży- 


czliwością wspominał. 


